> TANISŁAW 


ROSENBLAT 


wikary koscioła paraf. św. Szczepana 


przeżywszy lat 35, zmarł w kwietniu 1942 r. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 11 maja b. r. o godz. 830 rano 
w kościele paraf. św. Szczepana 


© czym zawiadania 
Rodzina. 


pocnzesowy > WIECZNOŚĆ < 


KAROLA WAGI 


Kraków, ulica Mikołajska 5 — Tel. 40-47 


